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Aus der Zusammenstellung erhellt, dass irgend ein sicherer Schluss aicht gezogen werden kann; die Zahl der Beobachtungen ist zu diirftig, auch ist das Temperaturintervall, innerhalb dessen die Beobachtungen ausgefiihrt sind, wie bemerkt, zu eng. Erwarten sollte man, wenn die Warmeleitung auch bei den Fliissigkeiten durch Uebertragung lebendiger Kraft der Molekularbewegung geschehen soil, dass der Leitungscoefficient bei ilinen wie bei den Gasen mit wachsender Temperatur zunimmt, und er sollte so lange zunehmen, bis die Fliissigkeit ini kritischen Zustande in das zugehorige Gas iibergeht, und dort sollte er den Betrag fur dieses Gas annehmen. Das ware nach Lees'Angaben ausgeschlossen. Ebenso nach Barget fur Quecksilber. Nach H. F. Weber freilich soil fur Quecksilber A positiv sein. Jedenfalls aber ist die Leitfahigkeit des Quecksilber-dampfes (freilich in weiter Entfernung von der kritischen Temperatur, bei etwa 200°) erheblich kleiner ais die des nussigen Quecksilbers (bei 0°). Hiernach bleibt kaum etwas Anderes iibrig als anzunehmen, dass bei Fliissigkeiten die Abhangigkeit der Warmeleitung von der Temperatur doch viel verwickelter ist, als es auf den ersten Blick scheinen mochte, indern diese Leitung nicht bloss von den Bewegungen der Molekeln, sondern auch von deren Zustand abhangt, also sich bei-spielsweise auch andert, wenn die Molekeln sich dissociiren oder associiren.
Wiederum besteht jedoch anscheinend Uebereiustinimung mit dena Verhalten bei Gasen darin, dass der Leitungscoefficient wenigstens in Gruppen chemisch homologer Fliissigkeiten mit wachsendem Molekulargewicht abnimmt (Bd. I, S. 358). de Heen findet, dass das Quadrat des Leitungscoefficienten ungefahr so fallt, wie der reciproke Werth des Molekulargewichts in der betreffenden Reihe 1). Im Allgemeinen jedoch scheint die Abnahme nicht so rasch vor sich zu gehen, wie die des Reciproken des Molekulargewichts. So ist bei:
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